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/3 flA' Der Differentialquotient (~\  bedeutet,  dass die  Differentiation
gemass der Spannungsformel zu erfolgen hat, also die Spannungszu-nabme 9j) sein soil, wenn # urn d& zunimmt und der Dampf dabei gesattigt bleibt. Nun ist allgemein
Aendern wir aber bei constanter Temperatur den Druck auf die Fliissigkeit, so andert sich der Dampfdruck entsprechend , falls der Dampf immer gesattigt erhalten wird, somit wird dp = dP uud wir haben
0*)," = [• - ODJ "•
Oder, da in diesem Falle
dP
J&
ist,
wonach wird
Diese Gleichung stammt von Poynting her und giebt die Spannungszunahme dp fur eine aussere Druckzunahme 9 P, wabrend die Temperatur constant und der Dampf gesattigt erhalten wird.
In geniigendem Abstande von der kritischen Temperatur ist v2 sehr klein gegen v±, also auch der Einfluss ausserer Druck verm ehrung auf die Dampf span nun g nur geringfiigig, je mehr man sicb aber der kritischen Temperatur nahert, desto mehr wird V2 = vt und zuletzt andert sich die Darnpfspannung wie der aussere Druck.
Thomson bereits bat geschlossen (Bd. 1, S. 452), dass uber einer concaven Flussigkeitsobernache , in Folge des Capillardruckes, ein ge-ringerer Dampfdruck herrschen muss als uber einer ebenen und umgekehrt uber einer convexen ein hoherer. Wir haben in diesen Fallen (S. 67)
wenn 1^, J52 die Hauptkrummungsradien der Oberflache   sind,   somit nach 3)ss die Arbeit wird — pdv^. Jetzt machen wir die Membran fur die Fliissigkeit durchlassig, fiir den Dampf un durchlassig, entziehen dem Dampf unter Constanthaltung des Druckes p und der Temperatur ft so viel Warme, dass er sich ganz. verfliissigt und in die Abtheilung, wo der Druck P herrscht, geht; die Arbeit ist dann P#2 — Pvi- Damit ist der Process beendet, der offen-bar reversibel ist. Im Ganzen ist sonach bis auf unendlich kleine Grossen zweiter Ordnung eine Arbeit v± dp geleistet und eine Warme-menge r abgegeben. Nach dem Carnot'schen Satz haben wir
